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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 490 


22 Απριλίου 2002 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενι¬ 
κού Γραμματέα» στους Γενικό Διευθυντή, προϊστα¬ 
μένους Διευθύνσεων και Τμημάτωντων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 1 
Έγκριση της σύστασης ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευ¬ 
σης - Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επι¬ 
χείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ακράτας 
του Νομού Αχάίας». 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 1172 (1) 

Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γ ραμματέα» στους Γενικό Διευθυντή, προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων των υπηρεσιών της Περι¬ 
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Πε¬ 
ριφέρειες και τις Αυτοδιοικήσεις και άλλες Διατάξεις» 
(ΦΕΚ 237/Α/98) όπως τροποποιήθηκε 

3. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, κατά την 
άσκηση αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία διεκπε¬ 
ραίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση εύρυθμης και 
αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιώντης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

4. Την απόφασή μας 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 128/Β/2002) 
μεταφορά αρμοδιοτήτων του Γ ενικού Γ ραμματέα της Πε¬ 
ριφέρειας Α.Μ.Θ. στο Γενικό Δ/ντή. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των αναφερομέ- 
νων στην παρούσα Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περι¬ 


φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, την εξουσία να 
υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» ως ακο¬ 
λούθως: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Έδρα Κομοτηνή) 

1. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: 

α. Την έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία 
αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίας 
της Περιφέρειας από το ελεύθερο εμπόριο ή από τον ΟΔ- 
ΔΥ, που έχουν έδρα το Νομό Ροδόπης. 

β. Την παύση (άρση) κυκλοφορίας οχημάτων των υπη¬ 
ρεσιώντης Περιφέρειας, που έχουν έδρα το Νομό Ροδό¬ 
πης. 

γ. Την έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημό¬ 
σιας χρήσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που 
έχουν έδρα το Νομό Ροδόπης. 

δ. Τα έγγραφα μετά οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών που αναρμό¬ 
δια υποβλήθηκαν στη Δ/νση Διοίκησης. 

ε. Τη μετά τρίτων κατάρτιση και υπογραφή των συνα- 
πτομένων συμβάσεων και πράξεων έγκρισης προμηθει¬ 
ών, εκτέλεσης εργασιών, ανάληψης και έγκρισης δαπα¬ 
νών, ως και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων μέχρι 
88.041 ευρώ. 

στ. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά¬ 
τους αυξομείωσης πιστώσεων του προϋπολογισμού εξό¬ 
δων της Περιφέρειας μέχρι 88.041 ευρώ. 

ζ. Την παραπομπή θεμάτων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
υπαλλήλων Περιφέρειας (προαγωγές, μονιμοποιήσεις). 

η. Τις προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, την έγκριση 
των πρακτικών των διαγωνισμών και τη ν υπογραφή συμβά¬ 
σεων καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση στις πε¬ 
ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι μέχρι 88.041 ευρώ. 

θ. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή¬ 
λων της Διεύθυνσης εντός της Περιφέρειας. 

ι. Τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασηςτων υπαλλή¬ 
λων (μονιμοποίηση-μή μονιμοποίηση, προαγωγές, απο¬ 
δοχή παραίτησης από την υπηρεσία, αυτοδίκαια λύση της 
υπαλληλικής σχέσης αυτών) καθώς και εφαρμογής του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 
2683/99. 

ια. Τις αποφάσεις για επιχορήγηση του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Ροδόπης σε βάρος των πιστώσεων των οι¬ 
κείων ειδικών φορέων του προϋπολογισμού της Περιφέ¬ 
ρειας. 

ιβ. Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας πρόχειρων 
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διαγωνισμών, παραλαβής διαφόρων ειδών και εργασιών 
και τη συγκρότηση επιτροπής η οποία θα εξετάζει την κα¬ 
ταλληλότητα των αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας 
της Περιφέρειας. 

ιγ. Τη χορήγηση κανονικών αδειών και αναρρωτικών 
αδειών με ή χωρίς αποδοχές στους υπαλλήλους της 
Δ/νσης Διοίκησης. 

2. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Έδρα Κομοτηνή) 

α. Τη χορήγηση των από τον Ν. 2470/97 προβλεπομέ- 
νων επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και την κατάταξη σε 
μισθολογικά κλιμάκια όλων των υπαλλήλων της Περιφέ¬ 
ρειας. 

β. Τις πάσης φύσεως ανακοινώσεις που αναφέρονται 
στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων γενικά. 

γ. Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που αναφέρονται 
στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Περι¬ 
φέρειας γενικά. 

δ. Τις αποφάσεις χορήγησης επιδόματος μεταπτυχια¬ 
κών σπουδών όλων των υπαλλήλων της Περιφέρειας. 

ε. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες δικαιολογητικά για την συνταξιοδότηση των 
υπαλλήλων. 

στ. Την έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων από τα 
επίσημα στοιχεία των ατομικών φακέλωντων υπαλλήλων, 
ζ. Τη θεώρηση των βιβλίων του Τμήματος, 
η. Τα προπαρασκευαστικά και διαβιβαστικά έγγραφα 
που αναφέρονται σε συνήθη υπηρεσιακά θέματα ή τα έγ¬ 
γραφα με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες ή 
κοινοποιούνται εγκύκλιοι και έγγραφα, 
θ. Τις πράξεις κατάθεσης εγγράφων στο αρχείο. 

3. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: (Έδρα Κομοτηνή). 

α. Τα έγγραφα προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού 
Ελέγχου με τα οποία ζητείται η βεβαίωση ύπαρξης πί¬ 
στωσης στον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας 
για προσλήψεις, προαγωγές μετατάξεις και λοιπές μετα¬ 
βολές των υπαλλήλων. 

β. Την έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσια¬ 
κών αυτοκινήτων της Περιφέρειας που έχουν έδρα το 
Νομό Ροδόπης. 

γ. Την μετά τρίτων κατάρτιση και υπογραφή των συνα- 
πτομένων συμβάσεων και πράξεων έγκρισης προμη¬ 
θειών, εκτέλεσης εργασιών, ανάληψης και έγκρισης δα¬ 
πανών, ως και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων μέχρι 
29.347 ευρώ. 

δ. Τη θεώρηση των βιβλίων του Τμήματος, 
ε. Αποστολή απολογιστικών κ.λ.π. στοιχείων στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για 
το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, 
στ. Την αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών στο ΚΕΠΥΟ. 
ζ. Τη χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική 
ή κάθε άλλη νόμιμη χρήση. 

η. Τη μέριμνα για την προμήθεια υλικών - εφοδίων, την 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών και την διαχείριση του υλι¬ 
κού. 

θ. Αιτήσεις αγοράς ενσήμων Ι.Κ.Α. και εντολές εισφο¬ 
ρών στο Ι.Κ.Α. 

ι. Τα προπαρασκευαστικά και διαβιβαστικά έγγραφα 
που αναφέρονται σε συνήθη υπηρεσιακά θέματα ή τα έγ¬ 
γραφα με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες ή 
κονοποιούνται εγκύκλιοι και έγγραφα, 
ια. Τις πράξεις κατάθεσης εγγράφων στο αρχείο. 


4. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗ¬ 
ΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Έδρα Κομοτηνή). 

α. Η παρακολούθηση και ταξινόμηση του αρχείου για 
θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και νομολογία της Πε¬ 
ριφέρειας, ως και θέματα που σχετίζονται με την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση και τη νομοθεσία της (κανονισμός, οδηγίες, 
αποφάσεις) καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία αυτής. 

β. Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών και λοιπών 
στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
κατάσταση στην Περιφέρεια. 

γ. Η μέριμνα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον 
εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. 

δ. Η μελέτη εφαρμογών πληροφορικής και υλοποίησή 
τους και η ανάπτυξη και υποστήριξη του πληροφοριακού 
συστήματος της Περιφέρειας. 

ε. Τα προπαρασκευαστικά και διαβιβαστικά έγγραφα 
που αναφέρονται σε συνήθη υπηρεσιακά θέματα ή τα έγ¬ 
γραφα με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες ή 
κονοποιούνται εγκύκλιοι και έγγραφα, 
στ. Τις πράξεις κατάθεσης εγγράφων στο αρχείο. 

6. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΕΙΑΣ (Έδρα Κομοτηνή) 

α. Η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση, η 
ευρυτηρίαση, η συσχέτιση και η κατανομή στα τμήματα 
των εισερχομένων εγγράφων στη Δ/νση. 

β. Η αντιγραφή, η παραβολή και διεκπεραίωση των 
εξερχομένων εγγράφων καθώς και η διακίνηση γενικά της 
αλληλογραφίας. 

γ. Η τήρηση των αρχείων της Δ/νσης. 
δ. Η βεβαίωση του γνησίου της απογραφής αρχών, προ¬ 
σωπικού και πολιτών. 

ε. Η θεώρηση φωτοαντιγράφων από τα πρωτότυπα έγ¬ 
γραφα που προσκομίζονται (επιδεικνύονται) στην υπηρε¬ 
σία για το σκοπό αυτό. 

στ. Η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποι- 
ονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται 
στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερομένους και η 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

ζ. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ¬ 
ντρου και λοιπών μέσων επικοινωνίας, 
η. Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων. 

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙ¬ 
ΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ¬ 
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Έδρα Κομοτηνή) 
α. Την έκδοση των προπαρασκευαστικών και διαβιβα¬ 
στικών εγγράφων που αναφέρονται σε συνήθη υπηρε¬ 
σιακά θέματα ή έγγραφα μετά οποία ζητούνται ή δίδονται 
πληροφορίες ή κοινοποιούνται εγκύκλιοι και έγγραφα. 

β. Την χορήγηση κανονικών αδειών και αναρρωτικών με 
ή χωρίς αποδοχές στους υπαλλήλους του Τμήματος. 

γ. Την παραλαβή, πρωτοκόλληση καιχρέωση στους αρ¬ 
μόδιους εισηγητές της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943/91, αιτημάτων 
πολιτών, στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται από τις αρ¬ 
μόδιες υπηρεσίες οι προθεσμίες για την διεκπεραίωση 
των υποθέσεώντους. 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΣΕΑ (Έδρα 
Κομοτηνή) 

α. Την έκδοση των προπαρασκευαστικών και διαβιβα¬ 
στικών εγγράφων που αναφέρονται σε συνήθη υπηρε- 
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σιακά θέματα ή έγγραφα μετά οποία ζητούνται ή δίδονται 
πληροφορίες ή κοινοποιούνται εγκύκλιοι και έγγραφα. 

β. Την χορήγηση κανονικών αδειών και αναρρωτικών με 
ή χωρίς αποδοχές στους υπαλλήλους του Τμήματος. 

γ. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή¬ 
λων του Τ μήματος 

Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜ¬ 
ΜΑΤΕΑ (Έδρα Κομοτηνή) 

Την έκδοση διαβιβαστικών εγγράφων που αναφέρονται 
σε συνήθη θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου, καθώς 
και την χορήγηση κανονικών αδειών και αναρρωτικών με 
ή χωρίς αποδοχές των υπαλλήλων που απασχολούνται 
στο Γ ραφείο του Γ ενικού Γ ραμματέα. 

Ε. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Έδρα Κομοτηνή) 

ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: 

α. Την εκπόνηση, μελετών και την αξιολόγηση των μέ¬ 
τρων αγροτικής πολιτικής. 

β. Την εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής από¬ 
φασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και κατά του κύ¬ 
ρους των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίω¬ 
σης (Ν. 2503/97 αρ. 6παρ. 9). 

γ. Τις πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 123 του Αγροτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε 
με το αρ. 6 του Ν. 994/1979 που αφορούν παραχωρήσεις 
εκτάσεων, έως 30 στρεμμάτων, για την έκδοση των οποί¬ 
ων είναι αρμόδιος ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας (Ν. 
2503/97, αρ. 10 παρ. 8). 

δ. Την εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής από¬ 
φασης σχετικά με την αναγνώριση νέων αγροτών (Ν. 
2520/97) και αναγνώρισης ομάδων παραγωγών (Ν. 
2637/98). 

ε. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας 
των Κέντρων ΔΗ ΜΗΤΡΑ, διαμέσου πενταμελούς συμβου¬ 
λίου. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την λειτουργία και την 
αποτελεσματική παρέμβαση των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ (Ν. 
2520/97, αρ. 11 παρ.5). 

στ. Την απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτρο¬ 
πής αναγνώρισης στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για την 
αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) (αρ. 60 παρ. 
Ιβ,Ν. 2637/98). 

ζ. Τις αποφάσεις παραχώρησης δημοσίων (κοινόχρη¬ 
στων) εκτάσεων, για σκοπούς κοινής ωφέλειας (αρθ. 6 
Ν.994/79). 

η. Τις αποφάσεις παραχώρησης δημοσίων (κοινόχρη¬ 
στων) εκτάσεων, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσε¬ 
ων (αρθ. 6 Ν.Δ. 221/74). 

θ. Τις αποφάσεις ανάκλησης παραχώρησης δημοσίων 
(κοινόχρηστων) εκτάσεων, που έγιναν κατά τις ανωτέρω 
διατάξεις. 

ι. Την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανά¬ 
πτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 του Ν.Δ. 
420/1970 ΦΕΚΑ'). 

ια. Τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για την ίδρυση 
σφαγείου παραγωγής κρέατος δυναμικότητας 801 και 
άνω τόνων ετήσιας παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγεί- 
ου δυναμικότητας 1001 και άνω κεφαλών σφαζομένων 
ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 περ. β' του Ν. 111/1975 
ΦΕΚ 174 Α'). 

ιβ. Την κατάρτιση ετησίων και πολυετών περιφερειακών 
προγραμμάτων αλιείας. Καθορισμός προϋποθέσεων 
ένταξης επενδυτικών σχεδίων και πληρωμής των ενισχύ¬ 
σεων (άρθρο 1 παρ.4του Ν.Δ. 131/1974, ΦΕΚ320 Α'.) 


ιγ. Την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευ¬ 
σης δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε επιχειρήσεις των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 του Ν. 
1740/1987, ΦΕΚ221 Α'.). 

ιδ. Την χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών 
καθώς και αδειών αιμοδοσίας. 

ιε. Την Εφαρμογή των προγραμμάτων: α. Εκσυγχρονι¬ 
σμού των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσε¬ 
ων (καν. 2328/91) και β. Εξισωτικής αποζημίωσης. 

ιστ. Την Εφαρμογή των προγραμμάτων: Γεωργικών 
Εφαρμογών και β. Γεωργοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης. 

ιζ. Τις ενέργειες προπαρασκευαστικές, εκτελεστικές, 
υπομνηστικές πληροφοριακών εγγράφων. 

ιη. Τις Απαντήσεις σε αιτήσεις και αναφορές πληροφο¬ 
ριακού περιεχομένου. 

ιθ. Την θεώρηση και υπογραφή μισθοδοτικών καταστά¬ 
σεων, οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων εκτός έδρας 
αποζημιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής 
δαπανών της Διεύθυνσης. 

κ. Τις εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας των υπαλλήλων της διεύθυνσης. 

κα. Την εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού της 
Διεύθυνσης. 

κβ. Την συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή υλι¬ 
κών καθώς και διαγραφή μονίμου και αναλωσίμου υλικού, 
κγ. Την ανάθεση μικροεργασιών στη Διεύθυνση, 
κδ. Την διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών διαγωνι¬ 
σμών για την προμήθεια εφοδίων της Υπηρεσίας καθώς 
και την κατακύρωση αυτών και υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων. 

3. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: (Έδρα Κομοτηνή) 
α. Τη χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων καιλοιπών 
υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νο¬ 
μούς της Περιφέρειας (άρθρο μόνο του Π.Δ. 54/1978, 
ΦΕΚ 10 Α'.). 

β. Την ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας 
αυτών (άρθρο 25παρ. 1 και 2του Ν.Δ. 420/1970 ΦΕΚ27 Α'.) 

γ. Τη χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέρ¬ 
γεια δοκιμαστικής αλιείας (άρθρο μόνο του Π.Δ. 
567/1980, 157 Α'). 

δ. Τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανι¬ 
σμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 6 του Π.Δ. 
67/1981, ΦΕΚ 23 Α'. Διόρθωση στοι43 Α'.). 

ε. Την επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβά¬ 
τες των διατάξεων του Π.Δ. 243/1993 (άρθρο 18του Π.Δ. 
243/1993, ΦΕΚ 107 Α'.). 

στ. Την επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβά¬ 
τες των διατάξεων του Π.Δ. 297/1997 213 Α'.) 

ζ. Τον χαρακτηρισμό ως γεωργικών, επιχειρήσεων βιο¬ 
τεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν 
υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 3 του Π.Δ. 
227/1987, ΦΕΚ 100 Α'.) 

η. Τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευ¬ 
τικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ.5του Ν. 2040/1992, ΦΕΚ 
70 Α'.). 

ΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Έδρα Κο¬ 
μοτηνή) 

1. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

α. Την υπογραφή των Περιλήψεωντων Εγκριτικών Απο¬ 
φάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε Αναπτυξια¬ 
κούς Νόμους, και την αποστολή τους για δημοσίευση σε 
ΦΕΚ. 
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β. Την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης κανονικών 
και αναρρωτικών αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, των υπαλ¬ 
λήλων της Δ/νσης. 

γ. Την υπογραφή αποφάσεων εκτός έδρας μετακινήσε¬ 
ων των υπαλλήλων της Δ/νσης, εντός των ορίων της Πε¬ 
ριφέρειας ΑΜΘ. 

δ. Την θεώρηση των βιβλίων της Δνσης. 
ε. Την χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογι¬ 
κή ή άλλη νόμιμη χρήση. 

στ. Την μέριμνα για τηνπρομήθεια υλικών-εφοδίων, την 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών και την διαχείριση του υλι¬ 
κού, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

ζ. Την ευθύνη για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, 
τον χαρακτηρισμό και την κατανομή στα τμήματα της 
Δ/νσης των εισερχομένων εγγράφων. 

η. Την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των εξερχο- 
μένων εγγράφων και γενικά της αλληλογραφίας, ελλείψει 
τμήματος Γραμματείας. 

θ. Την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπαλ¬ 
λήλων της Δ/νσης. 

2. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Έδρα Κομο¬ 
τηνή) 

α. Τη σύνταξη και υπογραφή των προπαρασκευαστικών 
και διαβιβαστικών εγγράφων που αναφέρονται σε συνή¬ 
θη υπηρεσιακά θέματα, ή τα έγγραφα μετά οποία ζητού¬ 
νται ή δίδονται πληροφορίες ή κοινοποιούνται εγκύκλιοι 
και έγγραφα. 

β. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων των 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή 
επιδεικνύονται από ενδιαφερομένους και την βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής, 
γ. Των πράξεων κατάθεσης εγγράφων στο αρχείο. 

3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑ¬ 
ΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Έδρα Κομοτηνή) 

α. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουρ¬ 
γίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλε¬ 
κτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργει¬ 
ας (άρθρο 3 του Ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α' άρθρο 1 
Δ6/Φ1/οικ. 8295/1995 απόφασηςτου Υπουργού Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΦΕΚ 385 Β' και 
Δ6/Φ1/51298/1996 απόφαση Υ.Β.Ε.Τ. ΦΕΚ 766 Β'). 

β. Τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε περιπτώσεις 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και της χορήγη¬ 
σης ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω περιπτώ¬ 
σεις (Ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α, άρθρο 7 παρ. 4γ Π.Δ. 
256/1989, ΦΕΚ 121 Α' και άρθρο 6 παρ. 1β της ΚΥΑ 
Φ16/5813/1989, ΦΕΚ 383 Β'). 

γ. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθε¬ 
σίας περί ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών 
(άρθρο 7 του Π.Δ. 180/1994 ΦΕΚ 114 Α' άρθρο 3 ΚΥΑ 
Δ6/Φ1/26810/1994 ΦΕΚ 943 Β' και άρθρο 3 ΚΥΑ 
Δ6/Β/3971/1996, ΦΕΚ 234 Β', άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/39721996 
ΦΕΚ247 Β' και άρθρο 3 ΚΥΑΔ6/Β/9142/1997 ΦΕΚ 386 Β'). 

δ. Την εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμι¬ 
κών πεδίων για αξιοποίηση και εκμετάλλευσης γεωθερμι¬ 
κών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90ο 0 χαμηλής ενθαλ- 
πίας (άρθρο 144 του Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α'και Α'και 
άρθρα 2 παρ. 3 και 3 του Ν. 1475/1984, ΦΕΚ 131 Α' όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 
Α'). 

ε. Την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού πε- 
ριλαμβανομένου εντός της Ζώνης Λιμένα για κατασκευή 


προβλητών ή άλλων έργων που προορίζονται για εξυπη¬ 
ρέτηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομεί¬ 
ων (άρθρο 60 παρ. 8του διατάγματος από 11/12.11.1929, 
ΦΕΚ399 Α, άρθρο 6παρ. 21 του Ν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α' 
και άρθρο 7 παρ. 21 του Ν.Δ. 2942/1954, ΦΕΚ 211 Α'). 

στ. Τη παραχώρηση χρήσης χώρων της «Ζώνης Λιμένα» 
σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.Δ. 
2942/1954, ΦΕΚ 211 Α', Π.Δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α' και άρ¬ 
θρο 6 παρ. 20 του Ν. 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α'). 

ζ. Τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε περιπτώσεις 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και η χορήγηση 
ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιο¬ 
ποίησης υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις 
(Ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α, άρθρο 7 παρ. 4γ Π.Δ. 
256/1989, ΦΕΚ 121 Α' και άρθρο 6 παρ. 1β της ΚΥΑ 
Φ16/5813/1989, ΦΕΚ383 Β'). 

η. Την αρμοδιότητα για θέματα Δημοσίων Λατομείων, 
που έχουν σαφή διαχειριστικό χαρακτήρα και σύμφωνα 
με την Δ10/ΔΦ5/2302/8.4.1996 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

θ. Την αρμοδιότητα του αρθ. 1 κεφ. Β παρ. 4 του Ν. 
2647/98 «Επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατά¬ 
στασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χω¬ 
ρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και πε¬ 
ριορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των 
σταθμών (άρθρο 4 του Ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α' και παρ. 
2 της Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 13129/1996 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξη, ΦΕΚ 766Β'». 

Ζ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

α. Τη σύσταση ή συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγ¬ 
γείων Βελτιώσεων (άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.Δ. 3881/1958, 
ΦΕΚ 181 Α'). 

β. Την έκδοση αποφάσεων σύνθεσης διοικητικών συμ¬ 
βουλίων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
και Ειδικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (άρθρο 17 
παρ. 5 του Ν.Δ. 3881/1958 ΦΕΚ 181 Α' άρθρο 44 του Β.Δ. 
13.9.1959 ΦΕΚ243Α'). 

γ. Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων 
ή κτισμάτων κείμενων εντός της «Ζώνης Λιμένα» (άρθρο 
61 του Β.Δ. 14/19.1.1939, ΦΕΚ24Α', άρθρο 18 παρ. 2 του 
Α.Ν. 2344/1940, άρθρο 1 του Ν.Δ. 797/1971, ΦΕΚ 1 Α' και 
Π.Δ. 649/1977, ΦΕΚ212Α'). 

δ. Την μέριμνα για την κατασκευή (ανέγερση) Συνορια¬ 
κών Σταθμών. 

ε. Την έγκριση μελετών ιδιωτικών λιμενικών έργων. 

στ. Την χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών 
καθώς και της έγκρισης κίνησης εκτός έδρας για εκτέλε¬ 
ση υπηρεσίας, μέσα στα όρια της Περιφέρειας, των υπαλ¬ 
λήλων της. 

ζ. Έγγραφα προς Υπουργεία, Νομαρχιακές αυτοδιοική¬ 
σεις και λοιπούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του Δημό¬ 
σιου τομέα, μετά οποία αποστέλλονται εκθέσεις, προτά¬ 
σεις, προτάσεις, μελέτες, κ.λ.π. δεσμευτικού χαρακτήρα 
για την Περιφέρεια. 

η. Την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού (ήτοι: Έγκριση τευχών δημοπράτησης, 
διακήρυξη διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπών διαγω¬ 
νισμού, έγκριση πρακτικών διαγωνισμού, έγκριση Σ.Π., 
Α.Π. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., χορήγηση παραστάσεων προθε¬ 
σμιών, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, έγκριση πρω¬ 
τοκόλλου παραλαβής, εκδίκαση αντιρρήσεων και ενστά¬ 
σεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρ- 
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μοδιότητα της Προϊστάμενης Αρχής, σύμφωνα μετις δια¬ 
τάξεις του (Π.Δ. 131/98). 

θ. Την έγκριση Παρεκκλίσεων, όπου αυτές επιτρέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή 
των έργων, για μελέτες αμοιβής μέχρι 200.000 ευρώ 
(εκτός Φ.Π.Α.) και έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 
ευρώ (εκτός Φ.Π.Α.) 

ι. Τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικών ανεξαρτή¬ 
τως ποσού. 

2. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

Τα έγγραφα και λοιπές πράξεις σε θέματα που αφο¬ 
ρούν: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

α. Τη χορήγηση αντιγράφων (εγγράφων, σχεδίων, 
κ.λ.π.) όπου τούτου ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις 
και τη χορήγηση βεβαιώσεων για θέματα της αρμοδιότη- 
τάς τους, κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου 
της Δ/νσης. 

β. Τη βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων που εκ- 
δίδονται. 

γ. Τηνπαραπομπή στο αρχείο υποθέσεωνπου έχουνπε- 
ραιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια. 

δ. Απαντήσεις σε αναφορές, έγγραφα, κ.λ.π. που αφο¬ 
ρούν ζητήματα για τα οποία η υπηρεσία έχει λάβει θέση. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ: 

1. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α. Την έγκριση πρωτοκόλλου βλάβης δημοσίου έργου 

β. Την συναίνεση για την έκδοση απάτη Δ.Ε.Σ.Ε αδείας 
τομής, κ.λ.π., Εθνικής οδού για την τοποθέτηση δικτύων 
Ο.Κ.Ω., κ.λ.π. 

γ. Την έγκριση μελετών μικρών τεχνικών έργων (Α' κα¬ 
τηγορίας). 

2. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α. Την εποπτεία λειτουργίας υδρολογικών και βροχομε- 
τρικών σταθμών και τη μέριμνα για τη συντήρηση και επι¬ 
σκευή τους, κ.λ.π. 

β. Τον έλεγχο στοιχείων υδρολογικών και βροχομετρι- 
κών σταθμών, επεξεργασία και αποστολή τους στην αρ¬ 
μόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ, κ.λ.π. 

γ. Την έγκριση μελετών μικρών τεχνικών έργων (Α' κα¬ 
τηγορία). 

3. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

α. Την επιμέλεια της λειτουργίας, συντήρησης και διοί¬ 
κησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. 

β. Την Εποπτεία και έλεγχο των Ο.Ε.Β. και λοιπών προ- 
βλεπομένωνυπάτου Ν.Δ. 3881/58Οργανισμών. 

4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α. Την έγκριση πρωτοκόλλου βλάβης δημοσίου έργου. 

β. Την έγκριση τύπου μηχ/των έργων και συναφείς δια¬ 
δικασίες. 

5. ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑ- 
ΦΗΣΕΩΝ 

α. Τη χορήγηση άδειας διέλευσης οχημάτων των οποί¬ 
ων τα βάρη, διαστάσεις, κ.λ.π., υπερβαίνουν τα αντίστοι¬ 
χα του Π.Δ. 1161/1977. 

β. Την έγκριση μελετών ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
(άρθρο 52 Κ.Ο.Κ.) 

γ. Την έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστά¬ 
σεων, κ.λ.π., με τους παράπλευρους δρόμους (3.Β.) του 
Εθνικού οδικού δικτύου. 

6. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α. Την παροχή πληροφοριών και γνωστοποίηση αποτε¬ 
λεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, μελετών, κ.λ.π., 


καθώς και συναφών με αυτές διαδικασιών, σε άλλες Αρ¬ 
χές υπηρεσίες και ιδιώτες. 

β. Την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, απαραιτήτων 
για τη λειτουργία του τμήματος. 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ. 

α. Τη συγκέντρωση στοιχείων (για την εξέλιξη του προ¬ 
γράμματος μελετών και έργων κ.λ.π.) και συναφείς διαδι¬ 
κασίες. 

Τα ανωτέρω τμήματα έχουν χωρική αρμοδιότητα ολό¬ 
κληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
και υπάγονται στον Δ/ντή της Υπηρεσίας. 

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση καταργείται. 

Έδρα της Δ/νσης και των τμημάτων είναι η έδρατης Πε¬ 
ριφέρειας (Κομοτηνή) 

Η. Δ/ΣΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

1. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

α. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Νομαρχιακές αυτοδι¬ 
οικήσεις και λοιπούς Οργανισμούς ή επιχειρήσεις του Δη¬ 
μόσιου τομέα, με τα οποία αποστέλλονται εκθέσεις, προ¬ 
τάσεις, μελέτες, κ.λ.π., δεσμευτικού χαρακτήρα για την 
Περιφέρεια. 

β. Τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικών ανεξαρ¬ 
τήτως ποσού. 

γ. Τη χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών κα¬ 
θώς και της έγκρισης κίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας μέσα στα όρια της Περιφέρειας, των υπαλλή¬ 
λων της. 

Ο Προϊστάμενος της ΔΕΚΕ θα ασκεί τις αρμοδιότητες 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή Επιβλέπουσας για τα έρ¬ 
γα που εκτελούνται από την ΔΕΚΕ της Περιφέρειας σύμ¬ 
φωνα με το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύουν με τις κα¬ 
τά καιρούς τροποποιήσεις τους. 

2. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τα έγγραφα και λοιπές πράξεις σε θέματα που αφο¬ 
ρούν: 

Α. Γ ενικά: 

α. Έγγραφα και ενέργειες που σχετίζονται με θέματα 
που αφορούν τις ποσότητες, την ποιότητα και τα χρονο¬ 
διαγράμματα των εκτελουμένων έργων, πλην αυτών που 
αποτελούν πράξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του προϊσταμέ¬ 
νου, κατόπιν σχετικής εντολής του προϊσταμένου της 
Δ/νσης. 

β. Τη χορήγηση αντιγράφων (εγγράφων, σχεδίων, 
κ.λ.π.) όπου τούτο ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και 
τη χορήγηση βεβαιώσεων για θέματα της αρμοδιότητάς 
τους, κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης. 

γ. Τη βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων που εκ- 
δίδονται. 

δ. Την παραπομπή στο αρχείο υποθέσεων που έχουν 
περαιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια. 

ε. Απαντήσεις σε αναφορές, έγγραφα, κ.λ.π., που αφο¬ 
ρούν ζητήματα για τα οποία η υπηρεσία έχει λάβει θέση. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ: 

α. Την επιμέλεια λειτουργίας, συντήρησης και διοίκη¬ 
σης των υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

β. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τη σύνταξη προτάσε¬ 
ων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών Έργων και τη σύ¬ 
νταξη τευχών δημοπράτησης. 
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γ. Τη συλλογή στοιχείων υδρολογικών και βροχομετρι- 
κών σταθμών. 

ε. Τήρηση μητρώου και Φ.Α.Υ. των υδραυλικών και εγ¬ 
γειοβελτιωτικών Έργων. 

2. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

α. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την 
σύνταξη τροποποιητικών προτάσεων εκτελούμενων συ¬ 
γκοινωνιακών και κτιριακών έργων. 

β. Τη τήρηση μητρώου και Φ.Α.Υ. των συγκοινωνιακών 
και κτιριακών έργων. 

3. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

α. Τη συγκέντρωση στοιχείων, επεξεργασία και σύντα¬ 
ξη τροποποιητικών προτάσεων εκτελουμένων έργων. 

β.Τη σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης έρ¬ 
γων. 

Τα ανωτέρω τμήματα έχουν χωρική αρμοδιότητα ολό¬ 
κληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
και υπάγονται στον Δ/ντή της οικείας Υπηρεσίας. 

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση καταργείται. 

Έδρα της Δ/νσης και των τμημάτων είναι η έδρατης Πε¬ 
ριφέρειας (Κομοτηνή). 

Θ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

1. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

α. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Νομαρχιακές αυτοδι¬ 
οικήσεις και λοιπούς Οργανισμούς ή επιχειρήσεις του Δη¬ 
μόσιου τομέα, με τα οποία αποστέλλονται εκθέσεις, προ¬ 
τάσεις, μελέτες, κ.λ.π., δεσμευτικού χαρακτήρα για την 
Περιφέρεια. 

β. Τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικών για ετή¬ 
σια δαπάνη (κατά είδος) μέχρι των 29.347 ευρώ Ν. 
2362/95, άρθρο 83. 

γ. Την μέριμνα για τη συντήρηση Συνοριακών Σταθμών 
βάσει του Ν.2647/98. 

δ. Την χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών 
καθώς και την έγκριση κίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας μέσα στα όρια της Περιφέρειας, των υπαλλή¬ 
λων της. 

ε. Την υπογραφή αποφάσεων επί ενστάσεων για μισθώ¬ 
ματα εκτάσεων του δημοσίου που καταλαμβάνονται από 
εγκεκριμένες κυκλοφοριακές συνδέσεις επιχειρήσεων 
ιδιωτών επί Εθνικών Οδών σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.7 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70 όπως αυτό τροπο¬ 
ποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 143/89. 

Ο Προϊστάμενος της ΔΕΣΕ θα ασκεί τις αρμοδιότητες 
της Δ/νουσας Υπηρεσίας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για 
όλα ανεξαιρέτως τα έργα συντηρήσεως που εκτελούνται 
απάτην Υπηρεσία του σύμφωνα με το Π.Δ. 131/98 και τις 
διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. 

Τα κατωτέρω τμήματα έχουν χωρική αρμοδιότητα ολό¬ 
κληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
και υπάγονται στον Δ/ντή της οικείας Υπηρεσίας. 

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση καταργείται. 

Έδρατης Δ/νσης και των τμημάτων είναι η έδρατης Πε¬ 
ριφέρειας (Κομοτηνή) 

2. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

Τα έγγραφα και λοιπές πράξεις σε θέματα που αφο¬ 
ρούν: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ: 

α. Τη χορήγηση αντιγράφων (εγγράφων, σχεδίων, 
κ.λ.π.) όπου τούτο ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και 


τη χορήγηση βεβαιώσεων για θέματα της αρμοδιότητάς 
τους, κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης. 

β. Τη βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων που εκ- 
δίδονται. 

γ. Τηνπαραπομπή στο αρχείο υποθέσεωνπου έχουνπε- 
ραιωθεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται ενέργεια. 

δ. Απαντήσεις σε αναφορές, έγγραφα, κ.λ.π., που αφο¬ 
ρούν ζητήματα για τα οποία η υπηρεσία έχει λάβει θέση, 
χωρίς οι απαντήσεις να αναφέρονται σε διάφορες εκτιμή¬ 
σεις ή απόψεις. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ: 

1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τη μελέτη και την εκτέλεση ή την επίβλεψη εκτέλεσης 
των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δι¬ 
κτύου αρμοδιότητας της υπηρεσίας ή όσωντης έχουν πα- 
ραχωρηθεί και των συνοριακών σταθμών. 

Τον έλεγχο και τη συντήρηση των κυκλοφοριακών συν¬ 
δέσεων - τομών οδικού δικτύου και συνδέσεων εγκατα¬ 
στάσεων μέσω αγροτικών κ.λ.π. οδών. 

2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τη μελέτη και την εκτέλεση ή την επίβλεψη εκτέλεσης 
των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης ως και ηλε- 
κτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
υπηρεσίας όσων της έχουν παραχωρηθεί και των συνο¬ 
ριακών σταθμών. 

Την έγκριση των σηματοδοτήσεων του Εθνικού Οδικού 
Δικτύου κα ο έλεγχος του οδοφωτισμού των κυκλοφορια- 
κών συνδέσεων. 

3. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τη συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιώντου πάσης 
φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και η φύλαξη αυτού. 

Την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως 
εφοδίων και υλικών συντήρησης σήμανσης, σηματοδότη¬ 
σης, ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. καθώς και η διαχείριση και 
αποθήκευση αυτών. 

Πέραν όλων αυτών οι αρμοδιότητες των τμημάτων είναι 
να επιλαμβάνονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών τη 
συντήρηση και τις αποκαταστάσεις ζημιών και προβλη¬ 
μάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (Ε.Ο.Δ.) δηλαδή ζη¬ 
μίες και προβλήματα που προκύπτουν από χιονοπτώσεις 
- παγετούς - πλημμύρες - πυρκαγιές - σεισμούς. 

Οι εξουσιοδοτημένοι με την παρούσα να υπογράφουν 
«Με εντολή Γενικού Γ ραμματέα» υποχρεούνται να τηρούν 
ενήμερα τα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια για κάθε σοβα¬ 
ρό κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους ή να 
προσκομίζουν σ’ αυτά τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή 
έγγραφα για υπογραφή. 

Στις περιπτώσεις που τα εξουσιοδοτούμενα για υπο¬ 
γραφή όργανα κρίνουν ότι πρόκειται για σημαντική υπό¬ 
θεση μπορεί να τη θέτουν ιεραρχικά για υπογραφή σε 
υπερκείμενη αρχή. 

Η μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Γ ενικού Γ ραμματέα» στους προϊσταμένους των ανωτέρω 
Δ/νσεων ή Τμημάτων ισχύει και για τους νομίμους ανα¬ 
πληρωτές σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας τους ή κω¬ 
λύματος τους. 

Η αναπλήρωση των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 2683/99. 

Όλες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται με την 
παρούσα στους Διευθυντές και προϊσταμένους τμημά¬ 
των των ανωτέρω Δ/νσεων θα ασκούνται από τον Γ ενικό 
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Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον Γενικό Διευθυντή σύμ¬ 
φωνα με την απόφαση 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 128/Β/2002) 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβε¬ 
ρνήσεως. 

Κομοτηνή, 4 Απριλίου 2002 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-·- 

Αριθ. 5343 (2) 

Έγκριση της σύστασης ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ακράτας του Νομού 
Αχαΐας». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3του Ν. 1069/1980 
«περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως 
και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α' 191/1980). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2307/1995 
(ΦΕΚ ΑΊ13/1995). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2647/1998 
(ΦΕΚ Α'237/1998). 

4. Την 1204/24.2.1999 (ΦΕΚτ.Β' 266/29.3.99) εξουσιο- 
δοτική απόφαση του Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας, με 
την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γ ενικό 
Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπο¬ 
γράφει «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας». 

5. Την 48/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ακράτας. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή¬ 
μου Ακράτας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλε- 
φθεί, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την 48/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου του Δήμου Ακράτας του Νομού Αχαΐας, η οποία 
αφορά την σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχεί¬ 
ρησης ύδρευσης - αποχέτευσης που έχει ως εξής: 

1. Συνίσταται στο Δήμο Ακράτας του Νομού Αχαΐας, ενι¬ 
αία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου 
Ακράτας του Νομού Αχαΐας». (Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1069/1980). 

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Ακράτας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοι¬ 
νωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, ορ¬ 
γάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων 
από της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματο¬ 
δότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980) «περί κι¬ 
νήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και απο¬ 
χετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 410/95 «Δ.Κ.Κ.», όπως συμπληρώθηκε από 
το Ν. 2539/97 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρ¬ 
θρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 

3. Έδρατης Επιχείρησης είναι ο Δήμος Ακράτας (άρθρο 
1 παρ. 3 Ν. 1069/80). 

4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι¬ 


κητική περιφέρεια του Δήμου Ακράτας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 
1069/80). 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

5. Η εκμετάλλευση τον έργων και υπηρεσιών της επιχεί¬ 
ρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80 άρθρο 1 παρ.3. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 

6. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε- 
σθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι 
που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και απο¬ 
χέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνο¬ 
μοι και οι ανοικτοί αγωγοί που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα 
στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας 
ποσίμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο 
στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Ακράτας (άρ¬ 
θρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/80). 

7. ΕΣΟΔΑ της επιχείρησης: 

α) Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέ¬ 
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ,για μια δε¬ 
καετία απάτης 1ης Ιανουάριου 2002, που υπολογίζονται 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλί- 
σκεται (άρθρο ΙΟπαρ. 1 εδ. ακαι 11 Ν. 1069/80). 

β) Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και 
κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και απο¬ 
χέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης, (άρθρο ΙΟπαρ. 
1 εδ.ια και 13 Ν. 1069/80). 

γ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρ¬ 
θρο ΙΟπαρ, 1 εδ.γ Ν.1069/80). 

δ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο ΙΟπαρ.1 εδ.δ 
και άρθρο 15 Ν. 1069/80). 

ε) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρ¬ 
θρο ΙΟπαρ. 1 εδ.ετουΝ. 1069/80). 

στ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο ΙΟπαρ. 1 εδ.στ 
Ν. 1069/80). 

ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ.1 
εδ.ζ Ν. 1069/80). 

η) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 
παρ.1 εδ.η Ν. 1069/80). 

θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών, (άρθρο 10 παρ.1 εδ.θ Ν. 
1069/80). 

ι) Οι εισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιό¬ 
τητα έργων (άρθρο ΙΟπαρ.1 εδ. I Ν. 1069/80). 

ια) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτής, (άρθρο ΙΟπαρ. 1 εδ.ιβ Ν. 1069/80). 

ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή¬ 
σεις. (άρθρο 10 παρ.1 εδ.ιγΝ. 1069/80). 

ιγ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεωντωνάρθρων27 και28του Ν. 1069/80, όπωςτο 
άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 
του Ν. 2307/1995 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

8. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από 7 μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Από τα μέλη αυτά, 

α) Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ 
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των οποίων, το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία (άρθρο 
6τουΝ. 2307/95). 

β) Δύο δημότες έκτων οποίων ένας υδραυλικός, 
γ) Ένας εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της Περιοχής 
δ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων αν η επιχείρη¬ 
ση απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους. Στην περίπτω¬ 
ση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών κα¬ 
τοίκων. 

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ή του κοινωνικού φο¬ 
ρέα προτείνεται από τους οικείους φορείς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 
(άρθροθπαρ.Ι του Ν. 1069/80 και 278του Π.Δ. 410/95). 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θη¬ 


τεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατα¬ 
σταθούν τα νέα μέλη, (άρθρο 2 της 2027/84 απόφ. Υπ. 
Εσωτερικών ΦΕΚ 244/Β). 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περί¬ 
πτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος εκ¬ 
προσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικα¬ 
στικές ή εξώδικες, (άρθρο5παρ.4Ν. 1069/30). 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πάτρα, 9 Απριλίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




